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Toebehoren 
DDA-80 
Accessories 


Dakdoorvoer 
DDA-80 
Passage toiture 


Materiaal 
Aluminium 
Matériel 


Dikte materiaal 
mm 
2 
mm 
épaisseur matériel 


Afgeronde uitgang ter bescherming 
incl. 
Sortie arrondie sous lecouvercle protection 


Doorgang 
mm 
80x 80 
mm 
Passage utile 


Hoogte 
mm 
275 
mm 
Hauteur 


Grondvlak 
mm 
255x255 
mm 
Dim. Base 


Afmetingen 
Dimensions 


Informatie 
Information 


Type 
Type 
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